Cat. No. 63-5013 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo. 


Cronometro MultiFuncional 
con pantalla LCD 



CARACTERISTICAS 

Su cronometro multi-funcional, marca Radio 
Shack, con pantalla de cristal liquido es un 
dispositivo excepcionalmente versatil com- 
binado con la precision del cuarzo y per- 
fecto para cualquier evento deportivo o para 
uso personal. 

Ofrece estas caracteristicas muy utiles: 

Cronometro con memoria — le permits el 
cronometraje de eventos hasta con una 
duracion de 24 horas y acumular hasta 9 
etapas o tiempos. 

Marca-pasos — emits un tone a la velocidad 
que usted seleccione desde 30 a 160 veces 
por minuto y asi mantener el paso mientras 
camina o trota. 

Tono de las horas — le permits establecer 
que emita un tono cada hora. 

Alarms — le permits establecer el cronome- 
traje para activar la alarma a una hora 
prestablecida. 

Hora dual — le permits establecer la hora en 
dos diferentes zonas horarias. 

Nota: Antes de usar este cronometro, 
desprenda la pelicula protectora de la pan- 
talla. 


©1 993 Tandy Corporation. 

Todos los Derechos Reservados. 
Radio Shack es una marca registrada de 
Tandy Corporation. 
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PREPARATIVOS EN PANTALLA 


Si la pantalla esta en bianco, oprima 
simultaneamente los botones 
LAP/SPLIT/RESET, RECALL, 

START/STOP y MODE para restablecer las 
directrices del cronometro. 

CONSULTA DE LA FECHA, HORA DE LA 
ALARMA Y LA HORA ACTUAL. 

Para consultar la fecha, la bora de la alarma 
y la bora actual: 

• Si la informacion en la pantalla del 
cronometro desaparece, oprima MODE. 

• Si la palabra PACE aparece en la linea 
superior de la pantalla, oprima RE- 
CALL. 

• Si la palabra DUAL aparece en la linea 
superior de la pantalla, oprima RECALL 
dos veces. 

El dia de la semana y la fecba aparecen en 
la parte superior de la pantalla, la bora de la 
alarma en el centre y la bora actual en la 
parte inferior. 




AJUSTE DE LA HORA 

1. Oprima y mantenga oprimido 
LAP/SPLIT/RESET hasta que los mi- 
nutos en la alarma destellen (linea cen- 
tral). Oprima repetidamente 
LAP/SPLIT/RESET hasta que los se- 
gundos en la linea Inferior destellen. 
Oprima START/STOP para retroceder 
los segundos a 00. 

2. Oprima LAP/SPLIT/RESET hasta que 
los mlnutos destellen. Oprima re- 
petidamente START/STOP para cam- 
blar el numero de mlnutos. 

Nota; Para camblar aceleradamente los 

mlnutos, mantenga oprimido START/STOP. 

3. Oprima LAP/SPLIT/RESET hasta que 
las horas destellen. Oprima repetida- 
mente START/STOP para camblar el 
numero de horas. 

Notas: 

• Para camblar las horas acelerada- 
mente, mantenga oprimido 

START/STOP. 

• La abrevlatura PM aparece en el lado 
Izquierdo de la pantalla cuando se trata 
de las horas pasado merldlano. 

4. Oprima MODE para conservar los cam- 
blos hechos. 
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AJUSTE DE LA FECHA 


1. Oprima y mantenga oprimido 
LAP/SPLIT/RESET hasta que los mi- 
nutos en la alarma destelien. Oprima 
repetidamente LAP/SPLIT/RESET 
hasta que los meses en la linea superior 
destelien. Oprima repetidamente 
START/STOP para cambiarios. 

Nota: Para cambiar aceleradamente los 

meses, mantenga oprimido START/STOP. 

2. Oprima LAP/SPLIT/RESET hasta que 
los dias destelien. Oprima repetida- 
mente START/STOP para cambiar los 
dias. 

Nota: Para cambiar aceleradamente los 

dias, mantenga oprimido START/STOP. 

3. Oprima LAP/SPLIT/RESET hasta que 
los dias de la semana destelien. Oprima 
repetidamente START/STOP para cam- 
biar los dias de la semana. 

Notas: 

• Para cambiar los dias de la semana, 
aceleradamente, mantenga oprimido 

START/STOP. 

4. Oprima MODE para conservar los cam- 
bios hechos. 



AJUSTE DE LA ALARMA 


1. Oprima y mantenga oprimido 
LAP/SPLIT/RESET hasta que los mi- 
nutos destellen (linea central). Oprima 
repetidamente START/STOP para cam- 
biar los minutos. 

Nota: Para cambiar aceleradamente los 
minutos, mantenga oprimido START/STOP. 

2. Oprima LAP/SPLIT/RESET hasta que la 
hora y las letras A o P (AM o PM) de- 
stellen. Oprima repetidamente 
START/STOP para cambiar el numero 
de horas. 

Nota: Para cambiar aceleradamente las 
horas, mantenga oprimido START/STOP. 

3. Oprima MODE para conservar los cam- 
bios hechos. La alarma automatica- 
mente se activa ai cambiar la hora. Para 
desactivaria consulte la seccion 
“Activacidn de la alarma y del tone de 
las horas.” 



OPERACION 


ACTIVACION DE LA ALARMA Y DEL 
TONO DE LAS HORAS 

Listed podra activar tanto la alarma como el 
tone de las horas, desactivarlos o activar 
solamente la alarma. 

1. Asegurese que la pantalla refleje la 
fecha, la hora de la alarma y la fecha. 

2. Oprima repetidamente START/STOP 
hasta que la pantalla deseada aparezca. 

Simbolos: 

((•)) constante Alarma Activada/Tono 
desactivado 

((•)) destellando Alarma y Tone activados 
Ningun simbolo: Alarma y Tone 
desactivados 

Cuando la alarma esta activada, el 
cronometro emite un tone durante aproxi- 
madamente 20 segundos a la hora previa- 
mente establecida. Listed podra desactivar 
el tone al oprimir cualquier boton. 
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USO DEL CRONOMETRO 

El cronometro efectua el conteo del tiempo 
transcurrido en minutes, segundos y cen- 
teslmas de segundos y un maximo de 60 
minutes. Despues del transcurso de 60 
minutes, refleja el tiempo en horas, minutes 
y segundos hasta un maximo de 24 horas, 
00 minutes y 00 segundos. 

SIga estos pasos para usar el cronometro. 

1. SI la pantalla esta en bianco, oprima 

MODE. 


Nota: SI la linea en la parte Inferior de la 
pantalla no refleja 00'00”00, oprima 
LAP/SPLIT/RESET para retroceder el 
cronometro. 

2. Para dar Inicio al conteo, oprima 
START/STOP. La linea Inferior de la 
pantalla refleja el tiempo transcurrido. 

3. Para detener el cronometro, oprima 

START/STOP.. 
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4. Para reiniciar el conteo, oprima 
START/STOP. El cronometro continua 
su conteo a partir de donde haya sido 
detenido. 

Notas: 

• MIentras el cronometro efectua el con- 
teo, usted podra oprimir MODE y oprimir 
repetidamente RECALL para camblar 
hacia otras pantallas. Oprima MODE 
nuevamente, para retroceder a la pan- 
talla del cronometraje. 

• SI el cronometro llega al limite de las 24 
horas, este detendra el conteo. Para re- 
stablecer el cronometro en 00'00”00, 
oprima LAP/SPLIT/RESET. 
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CONTEO DE ETAPAS Y PERIODOS 

El cronometro le permite efectuar el conteo 
del niimero de etapas y tiempo Individual de 
cada una. Esta Informaclon aparece en la 
linea superior, Identificada como LAP. El 
cronometro tamblen refleja los periodos del 
total del tiempo transcurrido en todas las 
etapas prevlas. Esta Informaclon es refle- 
jada en la linea central de la pantalla., Iden- 
tificada como SPLIT. 

SIga estos pasos para medir el tiempo de 
una etapa y el periodo Intermedlo. 

1. SI la pantalla esta en bianco, oprima 

MODE. 

2. Oprima START/STOP para Iniclar el 
conteo. 

3. Al final de cada etapa, oprima 
LAP/SPLIT/RESET. Los tiempos de las 
etapas y los periodos Intermedios 
aparecen en las dos lineas superlores 
de la pantalla. 

Nota: El cronometro solamente cuenta 
hasta un total de 9 etapas y retrocede hacia 
0. La pantalla que refleja los periodos inter- 
medios continua reflejando el tiempo acu- 
mulado de todas las etapas. 
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CONSULTA DE LAS ETAPAS 

1. Oprima START/STOP para detener el 
cronometro. 

2. Oprima repetidamente RECALL para 
extraer los tiempos de las 8 etapas y las 
intermedias, oprima RECALL 
nuevamente para consultar el tiempo 
total transcurrido. La palabra RECALL 
aparece. Para consultar la etapa final y 
los tiempos intermedios nuevamente, 
oprima RECALL. 



USO DEL MARCA-PASOS 

El marca-pasos emite un tono a la velocl- 
dad que usted selecclone, desde 30 hasta 
160 veces por mlnuto. Esto le ayuda a 
mantener un paso mientras trota o camlna. 

SIga estos pasos para usar el marca-pasos. 

1. Asegurese que la fecha, la hora de la 
alarma y la hora aparezcan en la pan- 
talla. Oprima RECALL dos veces hasta 
que la palabra PACE aparezca en la 
linea superior de la pantalla. 


2. Oprima y mantenga oprimido 
LAP/SPLIT/RESET hasta que el 
niimero en la linea central destelle. 

3. Oprima repetidamente START/STOP 
para camblar la velocldad en Incre- 
mentos de 5, entre 30 y 160 veces por 
mlnuto. 

Nota: Para camblar aceleradamente la 

velocldad, oprima y mantenga oprimido 

START/STOP. 
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4. Oprima MODE para conservar los cam- 
bios. 

5. Oprima START/STOP para activar ei 
marca-pasos. Ei cronometro emite un 
tono a ia veiocidad seieccionada. 

6. Para detener ei marca-pasos, oprima 

START/STOP. 

Notas: 

• Listed podra cambiar ias pantaiias 
mientras usa ei marca-pasos, pero de- 
bera retroceder hacia ia pantaiia marca- 
pasos para suspender ios tones. 

• Para cambiar ia veiocidad dei marca- 
pasos mientras esta en funcionamiento, 
repita ios pasos 2 ai 4. 
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USO DE LA HORA DUAL 

Cuando usted viaje en una zona horaria 
diferente a la de su lugar de origen, el 
cronometro podra reflejar la hora de la 
nueva zona horaria y la hora de su lugar de 
origen. Esto es llevado a cabo por el 
modulo de la hora dual. 

SIga estos pasos para ajustar la hora en la 
nueva zona horaria. 

1. Asegurese que la pantalla refleje la 
fecha, la hora de la alarma y la hora 
actual. Oprima RECALL para que la 
palabra DUAL y ambas horas 
aparezcan en la pantalla. 


2. Oprima y mantenga oprimido 
LAP/SPLIT/RESET hasta que ios mi- 
nutes en la linea central destellen. 
Oprima repetidamente START/STOP 
para camblarlos. 

Nota: Para camblar aceleradamente Ios 
mlnutos, oprima y mantenga oprimido 

START/STOP. 
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3. Oprima LAP/SPLIT/RESET para que 
las horas y A o P (AM o PM) destellen 
en la pantalla. Oprima repetidamente 
START/STOP para camblarlas. 

Nota: Para camblar aceleradamente las 

horas, mantenga oprimido START/STOP. 

4. Oprima MODE para conservar los cam- 
blos hechos. 

5. Oprima RECALL dos veces para retro- 
ceder hacia la pantalla que refleja la 
fecha, la hora de la alarma y la hora 
actual. 



REEMPLAZO DE LA BATERIA 


El cronometro es energizado a traves de 
una batena de 3 voltios tipo boton. Si el 
cronometro no funciona apropiadamente o 
la pantalla se desvanece, reemplace la 
baterfa. Para obtener mejores resuitados, 
instale una bateria Radio Shack Cat. No. 
23-161. 

Siga estos pasos para reempiazar la 
bateria. 


1. Use un destornillador Phillips para ex- 
traer los echo tornillos en la parte poste- 
rior del cronometro y levante la cubierta. 

2. Extraiga el tornillo que sostiene la barra 
de soporte de la bateria. 




3. Extraiga la bateria usada e instale una 
nueva con el lado (+) hacia arriba. 

Advertencias: 

• Deseche inmediatamente la bateria 
usada o agotada. 

• Nunca permita que los ninos jueguen 
con las baterias. El ingerir una bateria 
de tipo botdn pudiera ser de con- 
secuencias fatales. 

• No arroje la bateria al fuego abierto, 
esta pudiera explotar. 

4. Reinstale la barra de soporte de la 
bateria y fijela con el tornillo. 

5. Reinstale la cubierta posterior del 
crondmetro y fijela con los tornillos. 
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MANTENIMIENTO 

Su cronometro Radio Shack es un ejempio 
de diseho y fabricacion insuperables. Las 
siguientes sugerencias le ayudaran al cui- 
dado del cronometro para disfrutarlo du- 
rante ahos. 

• Mantenga el cronometro seco. Si se 
Negara a mojar, sequelo inmediata- 
mente. Los liquidos pudieran contener 
minerales que corrden los circuitos 
electronicos. 

• Use y mantenga el cronometro bajo 
condiciones normales de temperatura. 
Las temperaturas extremosas pudieran 
acortar la vida de la baterfa, los disposi- 
tivos electronicos y deformar o derretir 
sus componentes de material plastico. 

• Manipule el cronometro con cuidado. No 
lo golpee ni lo deje caer al piso. Hacerlo 
asi pudiera causar un mal fun- 
cionamiento de sus circuitos electroni- 
cos y la rotura de su estuche. 

• Mantenga el cronometro alejado del 
polvo y las grasas. Estos elementos pu- 
dieran causar el desgaste premature de 
sus componentes. 
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• Limpie el cronometro con un trapo 
hiimedo. Evite el uso de productos 
quimicos abrasivos, solventes para llm- 
pleza 0 detergentes concentrados para 
limplarlo. 

• Use solamente una baterfa nueva del 
tlpo y tamano sugerido. Extralga la 
baterfa usada o agotada. Esta pudlera 
flltrar sus compuestos quimicos y danar 
los circultos electronicos. 

Modificar o alterar los componentes Internos 
del cronometro pudieran ser la causa de un 
mal funclonamlento e Invalldar su garantfa. 
SI su cronometro no esta funclonando ade- 
cuadamente, acuda a una tienda Radio 
Shack de la localldad para obtener ayuda. 
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